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ie acid gas, a vent being provided to allow the air to escape. A is 
a jarged with beer; hot water is let in through o, into the d-- 
i 


Pin the cover A, thence it passes over the surface of A; 
Ls drawn of f through the pipe, n, the beer may be cooledy 
me vessel by letting cold water in through o. 
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Zusatz zum Patent No. 24936 vom 17. Mai 1883. 


Patentirt im Deutschen Reiche yom 15. Marz 1884 ab. 


Langste Dauer: 16, Mai 1898. 


Diese Erfindung bezieht sich auf Aenderungen 
an dem Gefals zur Aufmahme des Bieres sowie 
dem umschliefsenden Gefifs und bezweckt, eine 
wirksamere Erhitzung und Ktihlung des Bieres 
im Apparat zu erzielen, den letzteren wider- 
standsfiihiger zu machen gegen die verschie- 
denen Temperaturschwankungen, sowie beim 
Ablassen des Bieres mechanische und andere 
grébere Beimengungen oder ausgeschiedene 
Theile im Apparat zuriickzuhalten. 

In beiliegender Zeichnung ist die Erfindung 
dargestellt. 

A ist das zur Aufnahme und zum Pasteuri- 
siren des Bieres bestimmte Gefafs, 2 das ein- 
schliefsende Gefiifs zur Aufhahme der Heiz- und 
Kiihlfliissigkeit. Das Gefifs A ist aus einem 
Mantel aus gewelltem Blech gebildet und oben 
und unten mit Endplatten yersehen. Der Unter- 
boden hat eine Vertiefung ¢, welche nach aufsen 
gebogen ist, der Oberboden eine Vertiefung P, 
welche nach innen hineinreicht. Das Gefifs 4, 
in welches 4 hineingehiangt ist, ist gleichfalls 
ringsum geschlossen; dasselbe hat am Ober- 
eine Anzahl von Stutzen zur Aufnahme 
von Manometer, Thermometer, Sicherheitsventil, 
Lufthihnen etc. Das Rohr x, welches, in einer 
Stopfbiichse 7 gedichtet, durch den Oberboden 
yon & hindurchtritt, miindet in den Oberboden 
yon 4; das Rohr ¢, welches gleichfalls durch 
beide Béden hindurchgeht, miindet unten in A. 
Ein drittes Rohr v, welches im Oberboden von 2 
gedichtet ist, tritt in die Eintiefung ? hinein 


Die 
Austiefung 7 im Unterboden von 4 ist mit einem 
Stutzen & yerbunden, der durch den Unterboden 


und miindet nahe am Boden derselben. 


von & abgedichtet hindurchtritt. Ein Rohr x 
miindet, von unten durch den Stutzen & gehend, 
in das Gefafs 4 und reicht etwa bis zur Hohe 
des Unterbodens in ¢ hinauf. Simmtliche 
Rohre x ¢ und w sind mit Abschlufshihnen oder 
Ventilen versehen. Auf dem inneren, ringsum 
laufenden Rand s vom Gefiifs 4 ruht der Rand 
eines Cylinders 4, welcher den Mantel des Cylin- 
ders A umgiebt und nahezu oder vollstindig 
bis zum Unterende von 4 hinabreicht. 


Die Wirkung des Apparates ist 
im Haupt-Patent folgende: 


gleich der 


Man fiillt 4 durch Rohr x mit Kohlensiure, 
wobei ein Lufthahn zu 6ffnen ist, um die atmo- 
sphirische Luft abzulassen, laifst darauf durch ¢ 
das Bier eintreten, schliefst alle Hihne ab und 
erhitzt nun durch Einfiihrung von Dampf oder 
heifsem Wasser in das GefiifS B. 


Den Dampf bezw. das Heizwasser lifst man 
durch Rohr e zutreten, wobei zuniichst die Hitze 
an £P abgegeben wird. Das Heizwasser liutt 
nach Fiillung von 2 am Oberboden von 4 tiber 
und rieselt zwischen @ und dem Mantel an den 
Wellen von 4 hinunter. Die Wellen dienen 
ebenso sehr zur zweckmiifSigen Hitzeabgabe an 
die pasteurisirende Fliissigkeit bezw. nachherigen 
Kiihlung derselben, als dieselbe Einrichtung auch 
gestattet, dafs der Cylinder 4 sich mit dem 


Grade der Erwarmung bezw. spiterer Abktihlung 
ausdehnen und zusammenziehen kann. 

Soll das Bier nach erfolgtem Pasteurisiren ab- 
gektihlt werden, so lafst man durch o kaltes 
Wasser zu. 

Das Abzapfen des Bieres erfolgt durch das 
Rohr 2, wobei etwaige Unreinigkeiten in 7 
zurtickbleiben. 

Ein Reinigen von z ist méglich durch Ent- 
fernen der Verschraubung mm. 


PATENT-ANSPRUCHE: 


An dem unter No. 24936 geschtitzten Pasteu- 
risirapparat: 


1. Die Anwendung eines aus gewelltem Blech 
hergestellten inneren Cylinders 4 mit der 
nur theilweise in 4 eintretenden centralen 
Oeffnung P an Stelle der ganz durchgehen- 
den und der Zufiihrung des Heiz- bezw. 
des Kiihlwassers durch Rohr g in die Aus- 
tiefung P. 

2. Der zwischen A und #& angebrachte Man- 
tel 4, welcher das Heizwasser bezw. das 
Kiihlwasser zwingt, an den Wellen hinab- 
zulaufen. 

3. Dieim Boden von 4 angebrachte Austiefung 2, 
zum Zweck, das durch » abgezapfte Bier 
von Beimengungen zu befreien, welche sich 
in Z ansammeln. 


Hierzu 1 Blatt Zeichnungen. 
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